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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズサーパをお買い求めいただき、まことにありがとうご 
ざいます。 

本書では、 Express 5800シリーズサーバ 「 Express 5800 /110 Ef 」 で使用するオペレーティングシス 
テム 「 Microsoft ® Windows NT ® Server 4.0日本語版」をインストールする方法について記述し 
ています。 

( Exp 「 ess 58 〇〇シリーズのセットアップ（〇 S のインストールを含む）は添付の CD-ROM 
「 EXPRESSBUILDER 」 の「シームレスセットアップ」機能をお使いになることをお勧めします。） 

本書での内容は 、 Windows NT や Windows 95/98の機能や操作方法について十分に理解されてい 
る方を対象に説明しています 。 Windows NT や Windows 95/98に関する操作や不明点について 
は、各〇 S のオンラインヘルプなどを参照してください。 


本書は上記に示すモデル専用の説明書です。添付の CD - ROM 「 EXPRESSBUILDERJ の 
中には他のモデル用の説明書が含まれている場合もあります。本書を参照してインストール 
をする前に、お使いになつているモデルを確認してください。 


本文中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 

Q 


m 

チェック 


圓 

ヒント 


ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 
を示します。 


ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 
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ソフトウヱア使用条件 


添付の CD - R 〇 M 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諸ください。 


ユーザーサポートについて 

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 


http://express58O0.com/ 

『58番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 


http://www.fielding.co.jp/ 

NEC フイールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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概要 


Express 5800シリーズの再セットアップをするときは、「シームレスセットアップ」と「マニュアル 
セットアップ」の2つの方法があります。本書では「マニュアルセットアップ」の手順を説明します。 

それぞれのセットアップについて以下に説明します。 （ Express 5800シリーズのセットアップは、 
「シームレスセツトアップ」を使ってセツトアップすることをお勧めします。） 


シームレスセットアップ 

「シームレスセットアップ」とは、ハードウエアの内部的なパラメータや状態の設定から〇 S 
(Windows NT 4.0)、各種ユーティリティのインストールまでを添付の C D - R 〇 M 
「 EXPRESSBUILDER 」 を使って切れ目なく（シームレスで）セットアップできる Express 5800シ 
リーズ独自のセットアップ方法です。 

購入時の状態と異なるハードディスクのパーティション設定で使用する場合や〇 S を再インス I ^一 
ルする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代わって行 
います。 

シームレスセットアップの方法については「ユーザーズガイド」で説明しています。 

また、再インス!-ールのときに前回使用したセットアップパラメータ FD を使用すると、前回と同 
じ状態に Express サーバをセットアップすることができます。 

「セットアップパラメータ FD 」 は、 EXPRESSBUILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を使って事前に作 
成しておくことができます。 

事前に「セットアップパラメータ FD 」 を作成しておくと、シームレスセットアップの間に入力や選 
択しなければならない項目を省略することができます。（セットアップパラメータ FD にあるセット 
アップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成•修正することもできます）。セットアップ 
パラメータ FD の作成方法については、「ユーザーズガイド」で説明しています。 


マニュアルセットアップ 

ディスクドライバ、ネットワークアダプタドライバをインストールするためにインストールディ 
スク(〇 EM - DISK ) を作成し、その〇 EM - DISK を使用してインストールするセットアップ方法です。 
この場合は、保守用パーティションの設定や、各種ユーティリティなどをひとつひとつ手作業でイ 
ンストールする必要があります。 

また、セットアップ後に Service Pack の適用とシステム固有のモジュールを適用する NEC アップ 
デートモジュールのインストールを行ってください。 

これら〇 EM - FD の作成方法や、〇 EM - FD を使ったマニュアルセツトアップのインストール方法を次 
ページ以降で説明します。 
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注意事項 


マニュアルセツトアップを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。 


Service Pack の適用について 

Express 5800では 、 Service Pack を適用することができます。本装置に添付されている Service 
Pack 以降の Service Pack を使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確かめた上で使用してく 
ださい。 


[ Express 5800シリーズ58番街] http://express5800.com/ 


システムのアップデートについて 

Exp 「 ess 58 〇〇の システム構成を変更したときは、必ず Exp 「 ess 58 〇〇に 添付の CD-ROM 
「 EXPRESSBUILDER 」 を使って、システムをアップデートしてください。詳しくは、12ページを 
参照してください。 


搭載メモリについて 

3 GB を超えるメモリを搭載した Exp 「 ess 58 〇〇には Windows NT 4.0をインストールできません。 
いったんメモリを取り外して 3 GB 以下にしてからインストールしてください。 

搭載しているメモリの容量は電源を〇 N にした後、画面に表示されるメモリチェックのカウンタな 
どで確認してください。 


MO 装置について 

インストール時に M 〇装置を接続したままファイルシステムを NTFS に設定すると、ファイルシス 
テムが正しく変換されません。 M 〇装置を外してインストールを最初からやり直してください。 
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ディスク構成について 


•「EISA ユーティリティ」と表示された領域について 

ディスク領域に、 「 EISA ユーティリティ」と表示された領域が表示される場合があります。構成 
情報やユーティリティを保存するための保守用パーティションです。削除しないでください。 



「EISA ユーティリティ」 

構成情報やユーティリティを保存 
するための保守用パーティション 
です。削除しないでください。 

「不明」なパーティション 

存在しない場合もあります。存在 
する場合は、削除しても問題あり 
ません。 


• ミラー化されているパーティションにインストールする場合 

-ディスクアドミニストレータを使用してミラー化されているパーティションにインス 
卜ールする場合は、インストールの実彳了前にミラー化を無効にしてください。インス 
卜ール完了後に再度ミラー化してください。 

-ディスクアドミニストレータを使用してミラー化されているシステムは、「システム修 
復ディスク」を使用したシステムの修復はできません。 

• ディスクアレイコント□ーラ配下のディスクにインスI-ールする場合 

システムドライブを複数作成せず、一つだけ作成してインストールを行ってください。複 
数のシステムドライブを作成する場合は、インストール完了後、ディスクアレイのコン 
フィグレーションユーティリティを使用して追加作成してください。 

• その他 

-物理フォーマット後の 2 GB 以上のハードディスクを2台以上接続すると、1台目のハー 
ドディスクの容量が 1 GB と表示されます。その場合は、インストールをいったん中断 
し、2台目以降のディスクを取り外してください。その後インストールを行い、インス 
トール終了後、2台目以降のディスクを接続してください。 

-〇 S をインストールするディスクを接続している SCSI コントローラ以外の SCSI コント 
□ーラにディスクを接続する場合は、〇 S をインストールした後から行ってください。 

-作成できるパーティションサイズは、 4 GB までです。 

ディスクアレイコント□ーラ配下のディスクにインストールするとき、ディスクアレ 
イコント□ーラの設定により、以下のように作成できるパーティションサイズが異な 
ります。 


ディスクアレイコントローラの設定が 「8 -GB Geometory 」 の場合： 4 GB まで 
ディスクアレイコントローラの設定が 「2 -GB Geometory 」 の場合： 2 GB まで 
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- 4 GB より大きいパーティションを作成する場合は、次の手順に従ってください。 


(1) Windows NT インス!ル時は、小さいパーティション (512 MB など)を 
作成し、そのパーティションに Windows NT をインストールする。 

(2) Windows NT インストール終了後、ディスクアドミニストレータを使用し 
て 4 GB より大きいパーティションを NTFS で作成する。 

Q 


NTFS で大きな領域を作成する際は、保守用パーティションと最初に 
作成した小さいパーティション （512 MB 程度の）領域を含めて、 
7.8 GB を越えない大きさの領域を作成してください。 


(3) 上記で作成したパーティションに Windows NT 4.0 をインストールする。 



n 


( 1 ) でインストールした小さいパーティシヨンから、 
NTDETECT . COM 、 boot . ini 、 bootfont . bin . ntldr は削除しない 
でください。なお、これらのファイルは隠しファイルのため、表示さ 
れない場合があります。 


作成するノ《ーティシヨンサイズについて 

システムをインス I -ールするパーティシヨンの必要最小限のサイズは、次の計算式から求めること 
ができます。 

200 MB +ページングファイルサイズ+ダンプファイルサイズ 

200 MB =インストールに必要なサイズ 

ページングファイルサイズ(推奨）二搭載メモリサイズ+ 12 MB 
ダンプファイルサイズ =搭載メモリサイズ+ 12 MB 


□ 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(メモリダンプ)採取のために最低限必要なサイズで 
す。ページングファイルサイズの初期サイズを「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報(メ 
Bto モリダンプ)を採取できません。 


例えば、搭載メモリサイズが51 2 MB の場合、必要最小限のパーティションサイズは、上記の計算 
方法から 

2〇〇 MB + (512 MB + 12 MB ) + (512 MB + 12 MB ) = 1248 MB 
となります。 

システムをインス I -ールするパーティションサイズが「インス I -ールに必要なサイズ」+「ページ 
ングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設し 
てください。 

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のよラに複数のディスクに割り振ることで解決で 
きます。 


(1) 「インス I ルに必要なサイズ」+「ページングファイルサイズ」を設定する。 

(2) ユーザーズガイドの「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイ 
ルサイズ分)を別のディスクに書き込むよラに設定する。 

(ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合はインストールに「必要なサ 
イズ」+「ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。） 
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システム修復情報の更新について 

オペレーティングシステムのデータが破損した場合に備えて、システムの修復が行えるよう「シス 
テムのアップデート」、および「各種ドライバのインストール」後は、必ず「システム修復情報の更新」 
をしてください。 

システム修復情報には、コンフィグレーシヨンファイルやレジストリファイルなどがあります。 
詳細な手順については、ユーザーズガイドの「障害処理のためのセツトアップ」の「システム修復情 
報の更新」をご覧ください。 


ソフトウェア電源アンインス I -ーラについて 

Windows NT 4.0 から Windows 2000にアップグレードする場合は、あらかじめソフトウェア電 
源モジュールをアンインストールする必要があります。 


以下に操作手順を示します。 


(1) コマンドプロンプトを開く。 


(2) 「口〇\^「<^1」と入力してリターンキーを押す。 


以下のメッセージが表示されます。 

「ソフトウェア電源モジュールは Windows 2000 Upgrade に先だって 
アンインストールする必要があります。 

ソフトウェア電源モジュールのアンインス I ルを開始しますが 
( Y / N )?」 


(3) アンインス!-ールを行う場合は、<丫〉キーを押してから、 < Ente 「> キーを押す。 
アンインス I -ールが開始されます。 

<丫〉キー以外を入力するとアンインストールは中断されます。 

(4) アンインス!-ール終了後、システムを再起動する。 
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マニュアルセットアップ 


マニュアルセットアップでの Windows NT Server 4.0 日本語版 (Windows NT 4.0) のインストー 
ルをする手順を次に示します。以下 、 「Windows NT 4.0」と呼びます。 

シームレスセットアップでインストールをする場合は、ユーザーズガイドを参照してください。 


マニュアルセットアップに必要なもの 


作業を始める前に次のディスクや説明書を用意します。 

□ EXPRESSBUILDER ( CD - ROM ) 

□ Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 ( CD - ROM ) 

□ Windows NT 4.0 Service Pack ( CD - ROM ) 

□ Windows NT 4.0 〇 EM-DISK for EXPRESSBUILDER (または 1.44 MB フォーマットの 3.5 イ 
ンチフ□ッピーディスク2枚） 

Q 

n ファーストステップガイド 
n ユーザーズ ガイド 


「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 はシームレスセットアップを使用し 
ないでインス!-ールするときに必要となるフロッピーディスクで 、 Windows NT 4.0のインス!-一 
ルを始める前に作成しておく必要があります。 

次ページの「インス I -ールの準備」でディスクの作成方法を説明しています。 
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インストールの準備 


インストールを始める前に 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 を作成してく 
ださい。 


□ すでにこの装置用の 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 をお持ちの場合は、再 
度作成する必要はありません。 

I 

Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER は、次の 2 通りの方法で作成することがで 
きます。 

• EXPRESSBUILDER で Express サーバを起動して表示されるメニューから作成する 

Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER を作成するために使用できるコンピュー 
夕が Express サーバしかない場合は、この方法で作成します。ただし、 Express サーバが Win ¬ 
dows NT 4.0で動作できる場合は、この後の「マスターコント□—ルメニューから作成する」で 
も作成することができます。 

次の手順で作成します。 

/ 3.5 インチフロッピーディスクを2枚用意する。 

P Express サーバの電源を ON にする 0 

3 Express サーバの CD-ROM ドライブに CD-ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 をセットす 
る 0 

4 CD - ROM をセットしたら、リセットする （< Ctrl >+ く Alt > 十く Delete 〉 キーを押す)か、 
電源を OFF / ON して Express サーバを再起動する。 

CD - R 〇 M からシステムが立ち上がり、 EXPRESSBUILDER が起動します。 

^ 「ツールメニュー」から「サボートディスクの作成」を選択する。 

Q 「サポートディスク作成メニュー」から 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER 」 を選択する。 

"7 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセツトする。 


「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 が作成されます。作成した 
「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 はライトプ□テクトをし、ラ 
ベルを貼って大切に保管してください。 
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• マスターコント□ールメニューから作成する 

マスターコント□ールメニューは、次のオペレーティングシステム上で起動します。 

— Windows Me /98/95 
— Windows 2000 
— Windows NT 4.0 

上記のオペレーティングシステムで動作しているコンピュータを使用できる場合は、マスター 
コント□—ルメニューから Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER を作成する 
ことができます ( Express サーバも含まれます）。 

次の手順で作成します。 

/ 3.5 インチフロッピーディスクを2枚用意する。 

p Windows Me /98/95、 または Windows 2000 、 Windows NT 4.0 を起動する。 

3 CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセットする。 

マスター コント □ー ル メニューが 起動します。 

4 [ソフトウェアのセットアップ]を左ク 
リックし、 [ OEM ディスクの作成]— 

[for Windows NT 4.0] の順にメ 
ニューを選択する。 


^ 画面の指示に従ってフロツピーデイス 
クをセツトする。 


「Windows NT 4.0 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER 」 が作成されま 
す。 

作成した 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 はライトプロテクト 
をし、ラベルを貼って大切に保管してください。 


ヒント 


右クリックで現れるポップアッ 
プメニユーでも同様の操作がで 
きます。 




〇オンラインドキュ，ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


Master Control Menu 


K 


ソフトクエアの 
セットアップ 


0^7 


Copyright NEC Corporation 


NEC 
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Windows NT 4.0 のインストール 


次の手順に従ってインストールします。 

装置にディスクアレイコント□—ラ ( N 8103 -52/73) や SCSI コント □— ラ ( N 8103-56/65)、ディ 
スクミラーリングコント□—ラ ( N 8103-74) が取り付けられている場合には以下の手順を行ってく 
ださい。取り付けられていない場合は、以下の手順を行ラ必要はありません。 

メッセージに従って作業を続けてください。 


システムの電源 ON 

/ システムの電源を ON にする。 

P Express サーバの CD - ROM ドライブに Windows NT CD - ROM をセットする。 

Windows NT CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしたら、リセットする 
(< Ctrl >+ く Alt 〉 十く Delete 〉 キーを押す)か、電源を OFF / ON して Express サーノ（を再 
起動する。 

Express サーバが再起動します。 


大容量記憶装置のセットアップ 

7 システムの電源 ON 後、画面が以下のどちらかの状態のときに < F 6> キーを押す。 

• セットアップは、コンピュータのハードウェア構成を検査しています.…の表示中 
• 青一色の画面の表示中 

「セットアップはシステムにインス 
トールされている1つ以上の大容量記 
憶装置の種類を判断できませんでし 
た」といラメッセージと選択画面が表 
示されます。選択画面が表示されな 
かった場合は、 < F 6> キーが正しく押 
されていません。 < F 3> キーを押して 
セットアップを終了し、もう一度シス 
テムの電源を〇 N し直してから始めて 
ください。 


Windows NT セッ 


セットアップはシステムにインストールされている1つ以上の大容量記憶 
されています。次の大容量記憶装置をサボートするドライハ f を読み込みます。 


•WindowsNT で使用する SCSI アダプタ、 CD-ROM ドライブ.特殊なディ 
スクコントローラを追加指定する場合、および大容量記憶装置の製造 
元から提供されたデバイスサポートディスクがある場合は S を押して 
ください。 

•大容量記憶装置の製造元から提供されたデバイスサポートディスクが 
なVゝ場合、または Windows NT で使用する大容量記憶装置を追加指定し 
なV、場合は Enter キーを押してください。 


S= デバイスの追加指定 
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< s > キーを 押す。 


Windows NT セツトアップ 


セットアップはシステムにインストールされている1つ以上の大容量記憶 
装置の種類を判断できませんでした。また.アダプタの手動指定が選択 
されています。次の大容量記憶装置をサボートするドライバを読み込みます。 


•Windows NT で使用する SCSI アダプタ、 CD - ROM ドライブ，特殊なディ 
スク コントローラを追加指定する場合、および大容量記憶装置の製造 
元から提供されたデバイスサポートディスクがある場合は S を押して 
ください。 

•大容量記憶装置の製造元から提供されたデバイスサポートディスクが 
な V ゝ場合.または Windows NT で使用する大容量記憶装置を追加指定し 
な V 、場合は Enter キーを押してください。 


S = デバ'イスの追加指定 


[その他]を選び、く Enter 〉 キーを押 
す0 


「Windows NT 4.0 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER #1 」をフ□ツ 
ピー ディスクドライブにセツトし、 

く Enter 〉 キーを押す。 


SCSI アダプタのリストが表示されま 
す0 


Windows NT セット7ップ 


懿溫取烈ィプスタ淵 


Olivetti ESC - l / ESC -2 SCSI Host Adapter 

QLogic PIC SCSI HOST Adapter 

MKEPanasonic CD-ROM Controller 

Sony Proprietary CD-ROM Controller 

UltraStor 14 F /14 FB /34 F /34 FA /34 FB SCSI Host Adapter 

UltraStor 24 F /24 FA SCSI Host Adapter 

その他 


Enter = 選択 ESC = キャンセル F 3= 終了 


装置にコント□ーラが装着されている場合は、上記の SCSI アダプタリストから以下の 
コントローラを選択し、く Enter 〉 キーを押す。 

- N 8103 -52 の場合 

[Mylex AcceleRAID 160/352 Disk Array Controller ] 

- N 8103 -56 の場合 

[Adaptec Ultra 160 /m Family PCI SCSI Controller ] 

- N 8103 -65 の場合 

[INITIO INI - A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

- N 8103 -73 の場合 

[MegaRAID NT 4.0 RAID Driver ] 

- N 8103 -74 の場合 

[WinNT Promise FastTrakl 〇〇 TX / LP ( tm ) Series Controller ] 


以降の作業はメッセージに従ってください。 























その他の設定 


大容量記憶装置のセットアップ完了後は、メッセージに従って作業を続けてください。 
インストールの詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。 


Q 


セットアップの途中で 、 Windows NT 4.0をインス!-ールするパーティションを設定する画面が 
表示されます。この時に表示される 16 M 巳の不明領域は、 Express 5800特有の構成情報や専用 
のユーティリティを保存するために使用されるパーティションです。この領域の削除は推奨しませ 
んが、 16 MB の領域を確保させたくない場合は、 「 D = パーティションの削除」で削除してくださ 
い。 


作業を続けていくと Windows NT 4.0のファイルをインス I ルするディレクトリ名を入力する 
画面が表示されます。ディレクトリ名を入力して < Ente 「> キーを押します 。 Windows NT のファイ 
ルがハードデイスクにコピーされます。 


Windows NT セットアップ画面での設定 

7 ファイルのコピーを終了後、メッセージに従ってフロッピーディスクと CD - ROM を取 
り出す。 

システムを再起動すると、[ディスクの挿入]ダイアログボックスが表示されます。 

p Windows NT CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする。 

3 CD - ROM ドライブのアクセスランプの点、減が終わってから、 [ OK ] をクリックする。 

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。詳細については、「ファース 
トステップガイド」を参照してください。 



ヒント 


• セットアップの途中で「システム修復ディスク」を作成する画面が表示されます。 
ここで、「修復ディスクを作成する」にしても、アプリケーションのインストール 
などでレジストリが大きくなった場合は、1枚のフロッピーディスクでは入りきら 
なくなることがあります。 

この場合、修復ディスクは正しく作成されませんが、正しく作成されなかったこ 
とを報告するようなメッセージは表示されません。 

WindowsNT では、ハードディスク上にある修復情報をみて、システムの修復が 
できるので、特に修復ディスクを作成する必要はありません。 

• セットアップの途中でネットワークドライバのインストールを行うステップがあ 
ります。セットアップが完了した後でもインストールすることもできますが、 
セットアップ中にインストールすることをお勧めします。セットアップ中での 
ネットワークドライバのインストール方法とセットアップ後のインストール方法 
は、「標準装備のネットワークのドライバ」 （13 ぺージ）で説明しています。参照し 
てください。 












システムのアップデート 


〜 Service Pack の適用〜 


システムを再起動後、必ず以下のようにシステムをアップデートしてください。 





• システム構成を変更した場合も再起動する前に必ずシステムのアップデートをしてください。 
(システム構成を変更した後、再起動を促すダイア□グボックスが表示される場合は[いいえ] 
をクリックし、システムをアップデートしてください。） 

• 修復プロセスを使用してシステムを修復した場合も必ずシステムをアップデートしてくださ 
し、0 


/ 管理者権限のあるアカウント ( administrator 等)で、システムにログオンする。 

P CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセットする。 

マスターコントロールメニューが表示されます。 

3 [ソフトウェアのセットアップ]を左ク 
リックし、[システムのアップデート] 

をクリックする。 


右クリックで現れるポップアッ 
プメニユーでも同様の操作がで 
ヒント きます。 


画面のメッセージに従って作業を進め 
ると、[コンピュータの再起動]ダイア 
□グボックスが表示されます。 

4 [コンピュータの再起動]をクリックしてシステムを再起動させる。 

^ システムのシャットダウン開始後、ただちに CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - 
ROM ドライブから取り出す。 





〇オンラインドキュ，ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


O 


r • ソフトウェアの 1 


Copyright NEC CocporoHon 


NEC 
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ドライバのインストールと詳細設定 


各種のドライバのインストールとセットアップを行います。 

ここで記載されていないドライバのインストールやセツトアップについてはドライバに添付の説明 
書を参照してください。 


ネットワークドライバ 

標準装備のネットワークのドライバは Windows NT のインストール中にインストールすることを 
お勧めします (Windows NT 4.0をインストールした後でもインス I '''ールできますが、インストー 
ル後にシステムのアップデート（前ページ)をやり直さなければ正しく動作しません)。 

オプションのネットワークボードのドライバについてはこの後の「オプションのネットワークボー 
ドのドライバ」を参照して 、 Windows NT 4.0 のインストールが終了した後にインス I ルしてく 
ださい。 


標準装備のネットワークのドライバ 

標準でネットワークポートを1つ用意しています(装置背面にあります）。このネットワークポート 
を使用するために次の手順に従って専用のネットワークドライバをインス I -ールします。 
ドライバをインストールする際には 、 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 が 
必要です。 7 ページの「インストールの準備」を参照してあらかじめ作成してください（すでに作成 
している場合は、作成し直す必要はありません)。 

• OS のインス I -ール中にネットワークドライバをインス I -ールする場合 

Windows NT 4.0のインストール中に「[検索開始]をクリックするとネットワークアダプタの 
検索を開始します。」というメッセージの入ったダイアログボックスが表示されます。 

/ [一覧から選択]をクリックする。 

[ネットワークアダプタの選択]ダイア□グボックスが表示されます。 

P [ディスク使用]をクリックする。 

[フロッピーディスクの揷入]ダイアロ 
グボックスが表示されます。 

3 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER #2」をフロッ 
ピーディスクドライブにセツトする。 
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4 「 A :¥ RTL 364」 と入力し、 [ OK ] をク 

リックする。 

[〇 EM オプシヨンの選択]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

^ [ RTL 8 1 39( A / B / C /8 1 30) PCI 
Fast Ethernet Adapter ] をクリツ 
クし、 [ OK ] をクリックする。 




Q [次へ]をクリックする。 


プロト コル やサービスの追加/削除を行ラウィンドウが表示されます。必要に応じてプ 
□ ト コル やサービスを追力 □/ 削除してください。 



ヒント 


サー ビスの追加にて、[ネット ワーク モニタ] を 追加する ことを お勧めし ます。 [ネット 
ワーク モニタ] は、[ネット ワーク モニタ] をインス トールした コンピュータが 送受信す 
る フレーム （またはパケット） を 監視する ことができます。 ネット ワーク 障害の解析な 
どに有効な ツールです。インス トールの手順は、 ユー ザー ズガイドを 参照して くださ 

い0 


以降は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。 



インスI-ールした1つのネットワークドライバは、転送速度と Duplex モードの設定が 
必要です。 0S のインストール後に、[コント□ー ルパネル]の[ネットワーク]をダブ 
ルクリックした後、[アダプタ]タブから[プ□パティ]ポタンをクリックして、 
[Duplex mode] ダイアログボックスを表示させ、 [RTL8139 Duplex Mode] を 
HUB の設定値と同じ値に設定してください。 


0 S のインス I -ール後にネットワークドライバをインストールする場合 
】 スタートメニューから[設定]をポイントし、[コント□ールパネル]をクリックする。 

[コン ト □ー ルパネル]ダイアログボックスが表示されます。 

P [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示されます。 

3 [アダプタ]タブをクリックし、[追加]をクリックする。 

[ネットワークアダプタの選択]ダイアログボックスが表示されます。 



























4 [ディスク使用]をクリックする。 

[フロッピーディスクの挿入]ダイアログボックスが表示されます。 

^ 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER #2」をフロッピーディス 
クドライブにセットする。 

Q 「 A :¥ RTL 364」 と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

[〇 EM オプションの選択]ダイアログボックスが表示されます。 

7 [ RTL 8139( A / B / C /8130) PCI Fast Ethernet Adapter ] をクリックし、 [ OK ] 

をクリックする。 

[Duplex Mode ] ダイアログボックスが開きます。 

Q [ RTL 8139 Duplex Mode ] コンポボックスをクリックし、 Speed と Duplex を HUB 
の設定に合わせる。 

q [ ok ] をクリックする。 

70 [閉じる]をクリックする。 

プロトコルの種類などによっては、ここでネットワーク情報の入力が必要になります。 

/ / ネットワークアダプタのインストール終了後 、 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for 

EXPRESSBUILDER #2」をフロッピーディスクドライブから取り出す。 

72 [ネットワーク設定の変更]ウィンドウで[はい]をクリックし、システムを再起動する。 

/3 12ページの「システムのアップデート」を参照して、システムをアップデートする。 

國 

ヒント 


ネットワークドライバをインストール後、[ネットワークモニタ]をインストールする 
ことをお勧めします。[ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストー 
ルしたコンピュータが送受信するフレー厶（またはパケット）を監視することができま 
す。ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、ユー 
ザーズガイドを参照してください。 


オプシヨンのネットワークボードのドライバ 

オプションのネットワークボード ( LAN ボード)を使用している場合は、ボードに添付されている説 
明書を参照してドライバをインストールしてください。 
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グラフ イッ クスアクセラレータドライバ 

標準で装備されているグラフ イッ クスアクセラレータを使われる場合は、以下の手順に従ってドラ 
イバをインス I ルしてください。オプションのグラフ イッ クスアクセラレータボードを搭載して 
使われる場合は、そのボードに添付の説明書に従ってドライバをインス I -ールしてください。 

修復プロセスを使用してシステムを修復した場合も再度ドライバをインストールしてください。 

/ CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセットする。 

P スタートメニューの[プ□グラム]から [ WindowsNT エクスプローラ]をクリックする。 

3 「< CD - ROM のドライブレター〉: ¥ WINNT ¥ VIDE 0¥ NT 4¥ DISK 1 J デイレクトリ内の 
[ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックする。 

4 メッセージに従ってインストール作業を進める。 

途中で「 ati 2 mpad . sys 」 のファイルの格納先の入力を要求されます。 

「く CD - ROM のドライブレター〉: ¥ WINNT ¥ VIDE 0¥ NT 4¥ DISK 2」 と指定する。 

同様に 「 atinbtxx . sys 」 ファイルの格納先の入力を要求されます。 

Q 「く CD - ROM のドライブレター〉: ¥ WINNT ¥ VIDE 0¥ NT 4¥ DISK 3」 と指定する。 

7 指示に従って OS を再起動する。 


障害処理のためのセツトアツ 


障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細 
な手順についてはユーザーズガイドをご覧ください。 
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